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Ceratomysis ericula n. sp. (Crustacea Mysidacea), 
recoltee au large des lies Kerguelen 


par Michel Ledoyer * 


Resume. — Une nouvelle espece appartenant au genre Ceratomysis (C. ericula n. sp.) est 
decrite des lies Kerguelen. Proche de C. spinosa Faxon et de C. egregia Hansen, elle s’en differencie 
essentiellement par son armature epineuse medio-dorsale. 

Abstract. — A new species belonging to the genus Ceratomysis (C. ericula n. sp.) is described 
from Kerguelen islands. Related to C. spinosa Faxon and C. egregia Hansen, it is characteiized 
by its medio-dorsal spines. 


Le genre Ceralomysis a ete cree par Faxon (1893) qui a trouve un specimen ($) dans 
les collections dc P « Albatross », provenant de 782 fathoms au large de File Coiba (Panama) : 
82° \V-8° N environ. 

En 1910, Hansen decrit une nouvelle espece du genre a partir de deux specimens 
des collections du Siboga (un male, station 45, 794 m, 7°24' S-118 0 15'2 E; une femellc imma¬ 
ture, station 88, 1 301 m, 0°34'6 S-119°8'5 E) provenant du detroit de Macassar. 

Le materiel procure par la mission « Marion Dufresnc » 3 (1974) ne comptait que trois 
especes de Mysidaces dont Pune, represented par un unique individu en tres mauvais etat, 
n’est pas identifiable ; une autre espece etait capturee par 585 m et etait representee par 
8 specimens. Ceux-ci appartiennent au genre Ceratomysis qui, a ce jour, n’etait signale 
que de regions equatoriales et Nord-Pacifique (Tattersall, 1951 — Birstein et Tshindo- 
nova, 1958). Enlin Fespece Gnalhophausia gigas Willemoes-Suhm a ete capturee dans 
trois prelevements (prelevement 36, station 12 : 1 specimen ; prelevement 41, station 13 : 
1 specimen ; prelevement 49, station 16 : 1 specimen). 


Ceratomysis ericula n. sp. 

(Fig. 1 et 2) 

Materiel : Mission « Marion Dufresne » 3 : station 17, prelevement 50, 585 m, 14-IV-1974, 
47°24 7 9 S — 66°04' E (N.W. Kerguelen). 5 (J, 2 $ ovigeres, 1 juvenile a oostegites peu develop- 
pees, epines sous-abdominales presentes, pleopodes $. 


* Station Marine d'Endoume, rue de la Balterie-des-Lions, 13007 Marseille. 
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Description de la femelle 

Holotype : femelle ovigere de 24 mm du bord frontal du cephalothorax a la base du 
telson. La femelle possede 7 paires d’oostegites. 

L’espeee est aveugle et tres epineuse. Le cephalothorax ne reeouvre pas les deux der- 
niers segments thoraeiques. Le maxillipede (pereiopode 1) est depourvu d’exopodite alors 
que les pattes 1 a 7 (pereiopodes 2 a 8) en portent. Le pedoneule de l’antenriule a un artiele 
distal arme d’une forte dent. Le pedoneule antennaire presente un grand eperon lateral ; 
l’eeaille antennaire ne possede pas d’articulation ni de dent laterale ; elle est ornee de soies 
sur toute sa peripherie ; de plus, le bord externe porte 7 a 8 longues epines. Le palpe man- 
dibulaire est tres robuste, les deux articles distaux sont hordes de longues soies rigides. 
Maxillule et maxille sont normaux. Le maxillipede depourvu d’exopode porte au niveau 
de l’artiele meral un grand lobe interne. La patte 1 a des articles basal, ischial et meral 
reduits ; l’endite de l’artiele meral, tres developpe, est aussi long que le earpe, il est ovalaire 
et horde de grosses soies rigides ; le daetyle spatule est lui-memc horde de grandes soies. 
Les pattes 2 a 4 sont de longueur legerement eroissante, elles ont un aspeet mieroeheli- 
forme : en realite, le daetyle reduit est oppose a deux grosses epines ; le earpe et le propode 
sont subegaux ; le premier porte de longues epines sur son bord externe. Les pattes 5 a 7 
ont un daetyle grele, un propode triartieule, un peu plus court que le earpe qui est arme 
d’epines latero-externes. 

Les pleopodes 1 a 5 sont de longueur eroissante, les pleopodes 1 et 2 sont unirames, 
les pleopodes 3 a 5 ont un petit exopodite : j’ai note, ehez la femelle holotype, que, d’un 
eote, les pleopodes 3 et 4 portaient un petit exopodite alors que, de l’autre eote, ils en etaient 
deponrvus ; ehez la femelle immature, les pleopodes 4 ont un exopodite, par contre les 
pleopodes 3 en paraissent depourvus. 

Le telson est tres long et depasse les uropodes ; dorsalement, pres de son insertion, 
il est arme de 2 dents laterales et il est orne sur la totalite de ses bords de tres nombreuses 
epines dissymetriques : de grandes epines alternent avee des groupes d’epines plus reduites. 
Il m’a ete impossible de denombrer preeisement eette armature, <le nombreuses epines 
etant tomhees ou etant eassees ehez tous les specimens. Les uropodes ont des rames egales. 
La rame interne est depourvue de statoeyste mais totalement hordee de soies. La rame 
externe biartieulee est soyeuse sur toute sa peripherie ; de plus, le bord externe porte 8 
longues epines. 

L’aspeet le plus remarquable de l’espeee reside dans la structure epineuse de son eepha- 
lothorax et de son abdomen (ericula : petit herisson). 

Les dents ornant le cephalothorax et rabdomen sont aigues (ehez la femelle holotype, 
elles etaient en majorite eassees ou emoussees a leur extremite : ef. fig. 1). Le bord frontal 
du cephalothorax est droit ; il domine les pedoneules oculaires qui sont transformes en 
stylets. De part et d’autre de ces derniers on observe un petit processus eeailleux, plus ou 
moins fusionne avee le premier artiele du pedoneule antennulaire. L’angle antero-lateral 
du eephalothorax porte un fort eperon, le bord lateral est eneoehe (orifiee de la chambre 
branchiale). Medio-dorsalement, le eephalothorax est arme, dans sa region frontale, de 
trois grandes dents auxquelles fait suite une legere depression hordee lateralement de deux 
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grandes epines. A Fextremite posterieure du cephalothorax et toujours medio-dorsalement, 
on observe une forte protuberance ; de sa base partent, en diagonale, deux fines carenes 
qui aboutissent a la base de quatre dents medio-laterales. En avant du sillon cephalique 
se trouvent deux dents : Tune laterale, Fautre medio-laterale. En arriere du sillon il y a 
six grosses protuberances laterales (chez la femelle, le male et la femelle juvenile). Entre 
ces epines et celles qui bordent la depression dorsale, on observe des groupes de dents plus 
reduites dont la disposition est assez mal definie. Les deux thoracomeres fibres portent 
une epine medio-dorsale et une epine laterale ; de plus le dernier segment thoracique est 
arme d’une epine medio-laterale. 

Les segments abdominaux 1 a 6 ont une formule medio-dorsale respective : 1 + (2) 
— (2) — (2) — (2) — (2) — 1. Le signe (2) indique des dents bifides. La formule medio- 
laterale est :2 — 1 — 1 — 1 — i — 1. La formule laterale est :2 — 2 — 2 — 2 — 1 — 1. 
Dans ce dernier cas, pour les segments 1 a 4, la dent laterale anterieure est orientee vers 
le bord dorsal, la dent laterale posterieure Test vers Fextremite posterieure. Les epines 
posterieures des segments (dorsales, medio-laterales et laterales) sont reliees entre elles 
par une legere carene. 

Description du male 

A quelques details pres, il est identique a la femelle. Le flagelle de Fantennule est 
tres dilate. Les epines bifides medio-dorsales sont plus jointives et plus aigues. Les seg¬ 
ments 1 a 5 de Fabdomen presentent un fort eperon sternal (ce dernier existe aussi chez 
la femelle juvenile). Enfin, les pleopodes 1 a 5 sont birames. Le sympodite est dilate. Le 
pleopode 1 a un endopodite reduit ; les pleopodes 2 a 4 ont des rames subegales multiarti- 
culees ; le pleopode 5 possede un endopodite semblable a celui de la femelle, il est plus long 
que Fexopodite multiarticule. 

Caracteres distinctifs de C. ericula 

Comparativement a C. spinosa Faxon et a C. egregia Hansen, C. ericula se difference : 

— par le propode des pattes 5 a 7 qui est triarticule. Faxon ecrit qu’il est indistinc- 
tement segmente ; Hansen figure un propode simple. 

— par le maxillipede. Chez C. egregia lc maxillipede ne possede pas d’endite developpe 
au niveau de l’article meral (cf. Hansen, 1910, pi. 1, 5c). Chez C. spinosa Faxon parle 
toutefois de Fexistence d’un lobe, mais il indique que Fexopodite de Furopode est simple. 

— par Farticle distal du pedoncule de Fantennule arme d’une forte dent. 

— enfin, par la formule epineuse medio-dorsale qui est tres differente ; C. ericula 
est beaucoup plus armee que C. spinosa et C. egregia . 



Thoracomeres 




Pleonites 




Telson 


6 

7 


i 

2 

3 

4 

5 

6 


C . spinosa £ 

1 

1 

1 

(2) 

1 

1 

1 

1 

1 

arme 

C. egregia & $ 

1 

1 

1 

(2) 

(2) 

1 

1 

1 

1 

inerme 

C. ericula £ & $ 

1 

1 

1 

(2) 

(2) 

(2) 

(2) 

(2) 

1 

arme 


Le signe (2) indique des dents bifides. 
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Depot du materiel 

La femelle holotype, en partie dissetjuee, un male et la femelle juvenile paratypes 
sont conserves par Fauteur. Une femelle et trois males paratypes out etc deposes au 
Museum national d’Histoire naturelle de Paris (My 340) et un male paratype au British 
Museum (Natural History n° 1975-473 : 1). 
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